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起落架无法收起吓坏白云机场http://www.sina.com.cn 1999年1月26日 15:48 广州日报    本报讯  昨日下午，一架广州飞往景德镇的航班在白
云机场起飞后，发现起落架无法收起，盘旋一圈后安全在
白云机场降落。

    昨日14时38分，该航班飞机离地刚刚400米左右， 机
组人员便向空中交通管制部门报告起落架无法收起。管制
员建议飞机在空中盘旋检查。机长在肯定飞机落地没有问
题，只是起落架无法收起后，要求返场并请地面准备电源
车。10分钟后，飞机安全落地。

    该飞机经机务人员检修后，在白云机场试飞，并于当
天飞往景德镇。 
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